扇風機保証書 IhMm 

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書さにしたびって正常な使用状態で使用していて故障した 
場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店び無料修理いたします。 

お買い上げの曰か5下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいたださ、お買い上げの販売店 
に修理をご依頼 < ださい。 

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動の 
ために記載内容を利用させて頂く場合びございますので、ご了承 < ださい。 


形 

HEF -1 R 肠 リモ]ン巧！※お 

買い上げ曰 

保証期 

間 

名 

HEF -1 M 形 平が 

年月日 

本体：1 

年 

ぷ 

お 

客 

様 

ご住所 

ごち名 

干 - 



様 

販 

売 

店 

住所 

店名 

干 - 

TEL 




※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。 

く無料修理規定> 

1.取扱説明書、本体ラベル等のミち意書に従った使巧状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 


(イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いたださお申しつけ < ださい。 
(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にな5ない場合には、ご相談窓 □ (*^11 ぺージ）にご相談ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先朝ま、お買い上げの販売店またはご相談窓 □ ( B ^ l 1ぺージ）にご連絡ください。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、ご相談窓 □ 11 ページ）へご連絡ください。 

4 . 保証期間内でち次の場合には原則として有料にさせていただきます。 

(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

(□) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷 

(A) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷 

じ）車輛、船能等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 

(ホ）一般家庭用政外(例えば業務巧など）に使巧された場合の故障及び損傷 

(へ）本書のご提示がない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいはき巧を書き替え5れた場合 
已.本書は日本国内においてのみ有効です。 

6 . 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

•この保証書は本書に明示した期間、条件のちとにおいて無料修理をお約束するちのです。この保証書によって保証書を発行 
している者（保証責任者）、及びそれ政外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するちのではありません。保証期間 
経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓 □ 1ページ）にお問合わせください。 

• 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」（心10ページ） 
をご幫< ださい。 

• This warranty is valid only in Japan. 


修理メモ 


株式会社日立リビングサプライ 

干 1 62-0814 東京都新宿区新かり 1176-29 (アク□ポリス東京） 

TEL 03(3260)961 1 
FAX.03(32 邑 0)9739 

200604 -01 




取扱説明書 日立リビングヴプライ 


保証書付 


保話書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 
お買い上げの販売店の記入をお受けください。 


家腥用 


扇風機リビング扇 [ 30 cm I 


HEF -1 R 肪リロン付 I 

HEF -1 M お 


このたびは、扇風機をお求めいただき、まことにありがとうございました。 
この r 取扱説明書 J をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

なお、お読みになった後は、大切に保巧し、必要なときお読みください。 



♦この扇風機は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。 

思わめ事故の原因となります。 

♦地震•义災など緊急時や異常時口ま、直ちに電源プラグを抜を、ご使用を中止してください。 





















♦ご使用の前に、この「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

♦ここに示した注意事項は、表示内容を無視して誤った使い方をしたとさに生じる危害や損害の程度を、 
次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ可能性び想定される」内容です。 

A 注意 

この表示の欄は、 r 傷害を負ラ可能性または物的損害のみび発生する可能性び 
想定される」内容です。 


〈絵表示の例〉 


A 

「警告やま意を促す」内容のちのです。 

Q 

してはいけない「禁止」内容のちのです。 

〇 

必ず実行していただく「指示」内容のちのです。 


f A 警告 1 

分解禁止 

改造は行わない。また、修理技術ちむが 
の人は、絶対に分解したり修理を行わない 

火災•感電•けびの原因になります。 


電源コードや電源プラグびいたんだり、 
コンセントの差し込みびゆるいときは 
使用しない。 

感電•ショート•発火の原因になります。 

运 

電源プラグ 
を巧く 

お手入れの際は、必ず電源プラグを 
コンセントか5巧く。また、めれた手で 
巧き差ししない 

感電やけびをずることびあります。 

電源〕ードを傷つけたり、破損したり、 
加工したり、無理に巧げたり、ひっぱったり、 
ねじったり、束ねたりしない。また、重い 
物を載せたり、挟み込んだりしない 

電源コードび破損し、火災•感電の原因に 
なります。 

戀 

水めれ禁止 

水につけたり、水をかけたりしない 

ショート•感電 • 発火の恐れびありまず。 

V 

羽根、ガードをつけずに高さ調節ボタンを 
押さない 

モーター部び飛び出して、けびの原因に 
なりまず。 

交流1 00 V むがでは使用しない 

火災•感電の原因になります。 

スライドノ f イプを縮めたままお手入れを 
しない。 

誤って高さ調節ボタンを押すと、モーター部 
び飛び出して、けびをずる恐れびありまず。 

羽根、ガードをつけずに運おしない 

モーターび回転し、けびの原因になりまず。 

組み立てや取りがしの勵ホ、電源 
プラグを差し込まない 

感電やけびの原因になりまず。 

〇 

電源プラグのほこりなどは定期的に取る 

火災の原因になります。電源プラグを抜さ、 
乾いた布で拭いてください。 

ノ 


' A 注意 ^ 

〇 

電源プラグ 
を持つ 

電源プラグを巧くときは、電源コードを 
持たずに必ず巧端の電源プラグを持って 
巧く 

感電やショートして発火することびあります。 


巧の場所では使わない 

* ガスレンジなどの近く 
* 引火性ガスのあるところ 
* 雨や水しぶさのかかるところ 
炎の立ち消え、火災•感電の原因になります。 

〇 

使用中止 

本体に異常な振動び発生した場合は、 
使用を中止する 

羽根やガードび外れ、けびをする恐れび 
ありまず。 

風を長時間、か5だにあてない 

健康を害することびありまず。 

障害物のそばや、不ま定な場所では 
使わない 

転倒によりけびをする恐れびありまず。 

を 

電源プラグ 
を巧く 

V 

使用時む州よ、必ず電源プラグを 
コンセントか5巧く 

けびややけど、絶縁劣化による感電•漏電 
火災の原因になりまず。 

髪をガードに近づけすざない 

髪び卷さ込まれけびをずる恐れびありまず。 

0 

接軸禁止 

ガードの中や可動部へ指などを入れない 

けびをずる恐れびあります。 

ノ 


使用上のごを意 


殺虫剤をかけたりしない 

変色、破損などの原因になります。 

油、ほこり、溶剤や薬品などの 
つきやすい場所では使わない 

破損、変形、故障などの原因になります。 

横を向いている扇風機を無理に 
正面に向けない 

破損、故障などの恐れびありまず。 

高温、高湿、水のかかる場所、 
义気①近くでは使わない 

変色、変形、感電、故障などの原因に 
なります。 

羽根にはり付けてある羽根注意 
ラベルをはびさない 

羽根を意ラベルは、法による表示 
ですのではびさないで<ださい。 

置、床面などでベースを 
引さず5ない 

畳、床面などに傷をつける恐れび 
ありまず。 

リモコン受信部をかくさない ( HEF -1 R ) リモコンの取り扱いを大切に ( HEF -1 R ) 

障害物びありますと、 U モコンによる操作び 踏んだり、落としたり、水をかけたりしないでください。 

でさなくな0ます。 破損、故障の原因にな0ます 











組み立てかた 


一包装箱は巧管のとをに化要ですので、捨てないでください。 



A 警告 

、 

お 

組み立てび完了するまではコンセントに電源プラグを差し込まない 

感電やけびをすることびあります。 

羽根、ガードをつけずに高さ調節ボタンを押さない 

モーター部び飛び出して、けびの原因になります。 

J 

V 


ベースにスタンドを取り付けます。 

①ベースのコード弓 I き出し穴から電源コードを弓 I き出し、 
スタンド前部にある突起部をベースに差し込みます。 

わ巧烏 i 

•スタンドフックを無理に広げますと、破損の原因になります 
• 組み立てび完了するまでは、 U モコンホルダーにリモコンを 
収納しないでください。リモコンの落下によりけびや破損、 
故障の原因になります。 (HEF-1R) 


突超部 


②ベースに r カチッ」と音びするまでスタンドを押し込み、 
確実にスタンドフックをベースにはめ込みます。 


③モーター軸を上向きに置き、ベース裏側の穴部の中の 
ストッパーにスタンドフックび確実にはめ込まれている 
ことを確認してください。その後、電源コードの保護 
チューブの部分をガイドにはめ、さらに付属のベース 
固定ネジをコインなどでしめつけてください。 

わ巧烏 i 

•組み立て中に高さ調節ボタンには触れないでくださし、。 

けびや破損、故障の原因になります。 

• スタンドフックが確実にはめ込まれていませんと、 
スタンドび外れ転倒や落下などによるけびや破損、 
故障の原因になります。 




4 


2後ろガードを取り付けます。 

① 後ガードの rupj 表示を上にして、モーター前面の 
凸部 （3 か丽に後ガードの穴 （3 か丽を差し込みます。 

② ガード固定 U ングを「しまる」のち向に回して 
確実に締めつけます。 



3羽根を取り付けます。 

モーター 軸のピンと羽根の凹部び合うよラに、 

习习根をモーター軸に差し込み、羽根を押さえなびら 
羽根キャップを r シマル」のち向に回して、確実に 
締めつけます。 

♦羽根キャップび確実に締めつけられていないと、 
羽根び外れてけびをする恐れびあります。 

• 組立分解時、モーター軸やピンなどでけがを 
しないよう、取り扱いにはごを意ください。 




4 


前ガードを取り付けます。 

① 前ガードについているガード U ングのフックを後ガードの 
合わせマークに合わせて取り付けます。 

② 後ガードを押さえ、前ガードを押してガードリングを後ガードに 
全周はめ込みます。 

③ ク U ップは後ガードをはさみ込むように r パチン」と音びするまで 
確実に止めます。 



フック 



前カード 
\ク|」ップを開< 


♦前ガードび確実にはめ込まれていないと、前ガードびがれ 
けびをする恐れびあります。 


■ 前ガードのかしかた 

電源プラグをコンセントから抜き、羽根の 
回転を止めてからク U ップを外し、 



前ガードを上から押さえてガード U ングの 
取っ手を手前に弓 I さます。 


クリップを列す 


参クリップをもって手前に弓 I くと、クリップび 
はずれたり、破損する恐れびあります。 




手前に引く 


I 


5 



































































る部のなまえとはた 6 を 


刖カード 



をガード 
首振りつまみ 


モ 夕 


羽根 


クリップ 

スライドパイプ 

スタンド—— 


ベース 
U モコン 



高さ調節ボタン 
電源コード 


コード収納ボックス 


• コード収納ボックスより、電源コードを 
取り出してください。 

• 収納するときは、電源コードをルさく 
束ねて収納してください。 

— ： 電源コード 

じ’ま思 

♦プラグをコード収納ボックス内に確実に収納してくださし、。 
不完全な収納の場ちは、巧面を傷つける原因になりまず。 



HEF-1R 


高さ調節ボタン 


I 一番下から高くする場合は、 
高さ調節ボタンを押しなびら 
スライドノてイプを上げ、高さを 
調節します。調節した位置で 
止まります。 

I スライドパイプは一番 
したに下げたとをのみ 
固定されます。それ 
LU 外の位置では固定 
でさません。 

スライドバイプ 


高さ調節ボタン' 


首振りつまみ 


I 押し込むと…… 

首振りを行います。 

I 引き上げると…… 

首振りび停止します。 
首停 
振 

り止 



リモコン （ HEF -1 R ) 


• 乾電池は工場出荷時に同個 
していますので、自己放電 
のため寿命が短くなっている 

II て-!、，ぃ 幅!、単 4 形乾電池に個） 損ムがぉりホォ 

リモコソ （1 個） r 03( UM -4) ^口ろありまず。 



電池の入れかた 

重池の寿命は約1年(使用が況により変わりまず) 

電池は同おされています。 

①ふたをあける。 



ふたを矢印の方向に押し下げなびら、 
裏ブタをはずす。 

③電池を入れ、ふたをしめる。 

+- を正し<。 

CHS ) 



• 電ミ也の寿命を長くずるため、長時間使わないとさは、 
取り出しておく。 

• 電ミ也の破誤や液ちれを防ぐため、+—を正しく入れる。 
•充電•ショート•分解•义への投入•加熱はしない。 

• 万一、液もれが起こったときは、よくふき取ってか6新しい 


電池を入れる。 


• 充電式（ニカド）電池はつかわない。 

• 種類の違5電池や新 • 旧を混ぜて使わない。 


使用節囲 

① U モコンをベースの受信部に向けて、 

お望みのボタンを巧します。 

※リモコンで操作をしないとさは、 

1」モコンを U モコンホルダーに 
収納して本体スイッチとして 
お使いください。 リモコン IJ モコンホルダ- 

^^]^^ 

• イン )くーター照明器具または電子瞬時点な照明器具などを 
使用している部屋や受信部に直接日光が当たる場所では、表示 
ランプがち5ついたり、 U モコンで動作しない場合があります。 

• 扇風機にさわっているときなどは、 U モコンを操作しないでください。 


受信部 



② U モコンの収納と取り出しかた 
《1」モコンで操作でさる距離は 
受信部正面で約 2 mi •ソ内でず。 
受信部に巧して斜めになるほど、 
操作できる距離は短くなります。 



取り出しはリモコンの 


•3 励《 


手前の部分を}甲ず 


• 動作しにくくなった場合は、電池を交換してください。 
♦送信部と受信部の間に障害物がなしなうにしてください。 


♦電源プラグびコンセントに差し込まれていると、マイコンなどの消費電力により操作部の一部び暖かく 
なります。長時間誤使用にならないとさは、節電のためにも電源プラグをコンセントか!5抜いてください 
(運転を停止してち、電源プラグびコンセントに差し込まれていると約 0.3 W の電力を消費します） 

6參運転中に、停電や電源プラグが抜けた場合は「切」になります。始めから操作をやり直してください。 


ほいかた 


時間がたつにつれてち図のよラに 
「リズム」が段々と弱くなって、 

就寝時に適した運転を行います。 

《「おやすみ」はメモリーされません。 
「おやすみ」のあとの運転停止後、 

再び r 入/風量」ボタンを巧すと 
連続運転となります。 

※運転時は羽根が止まる場合があります。 


リズム！強 J 


1リスム「中 J . 


じ!スム「弱 J 


) 30分 60分 

リズム r 中 J 

-1_リズム「弱 j _ 


30分 


リズム「弱」 


• 「入/風 量」 ボタンを巧してからでないと「リズム/おやすみ」「タイマー」のボタンを巧しても、作動 
しません。運転中の停電や、差込みプラグび抜けた場合はすべて最初からの操作になります。 

参コンセントに接続した状態では操作パネル部び暖かくなりますび、故障ではありません。 

参万一、操作不能になってしまった場合、いったん電源コードをコンセントから引さ抜さ、再び差込んで 
から操作してください。 



HEF -1 M 



) 


了） 


3「切タイマー」ボタン 

設定時間になると自動的 
に停止するタイマーです。 

押すたびにタイマー時間 
び切り換わります。 


タイマー解除< 


4 


8 


孫- 〇 〇 〇 

点灯（ピッ）（ピッ）（ピッ） 
(ピツ） 


※例「1」で設定したとさは 
1時間後に停止します。 


4「切」ボタン 

表示ランプび消え、すべての運転び停止します。 


HEF -1 R 


受光部 




お 

が V み•埋 

J スム 

• II 

I ©# 

)00 

化 

贷參 



Living Syi Itma 


切タイマー達転 
表71^しまず。 
タイマー時間が 
表示ランプがす 
運転を停止しま 


弱 


中 強 
>〇—►〇 


3241 

1「入/風量」ボタン 

運転するとさ、最初に押します。 

「ピピッ」と音びして風 量 表示ランプ 
も同時に点灯します。 （ 勘だ W ( む 

2「リズム/おやすみ」ボタン 

押すたびに ru ズム」や r おやすみ」に 
切り換わります。 （恐)ぉゃ':すみ I 

「リズム J 点口 〇"^ ' 

自動的に「強」「中」「弱」運転を組み合わせ 、 UXL 
風量を変化させます。 

《「リズム」はメモリーされますので ru ズム風」の状態で 
運転停止したあとに、再び r 入/風量」ボタンを巧すと 
前の運転状態で運転を開始します。 

※運転時は羽根が止まる場合びあります。 

— ，， ■「おやすみ J 運転バターン図 

「おやすみ J 


運転中の風量を表示します。 


風量表示ランプ 


切タイマー表示ランプ 


おやずみ おやすみ おやすみ 
基」運転 串」運転 「お」運転 





















































































































































ガード、羽根は組み立てと逆の順序で取り出し、ちれは水または中性洗剤を含ませたやわらかい巧をよく 
絞ってからふいてください。巧れを落としたあと、洗剤び残らなしなうに十分洗剤を洗い流してください。 


• ガソ U ン、シンナー、ベンジン、ワックス、打油、アルコールなどの揮発性の溶剤類、みびき粉、アルカ I 」性洗剤 
などは使わないでください。プラスチックや塗装面び変色したり、破損によりけびをする恐れびあります。 

• 化学ぞラさんを使用の際は、そのを意書さに従ってください。 

• プラスチック部分に油をつけないでください。変色したり、破損によりけびをする恐れびあります。 


■ 1 III 'I I 


組み立てと逆の順序で分解し、モーター軸は、よくミちれをふさ取ってからラすくミシン油などを塗り、 
お買い求めになったときの包装箱に収納し、湿気の少ないところに保管してください。「収納のしかた」は 
包装箱の表示を参照してください。 

ゎ巧暖 i 

• 扇風機び横を向いているとさは、無理に戻さず、首振り運転をさせて正面に向けてください。 

• 羽根、ガードなどのちれは r お手入れのしかた」を参照してお手入れを行ったあと保管してください。 


ベースの夕[•しかた 


① モーター軸を上にしておいてから、ベース固定ネジをはずし、 
ベースを支え、スタンドフック2か所を内側に押しなびら 
ベースを手前に引さ、スタンドフックを外します。 

ゎ巧膀 i 

• モーター軸を下にしますと不安定になったり、故障の原因になります。 

② スタンドを支え、ベースを静かに持ち上げ外してください。 



巧障かな？とおった6 


下記の事をお確かめになり、それでも調子び悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店 
またはご相談窓口（防 P1 1 ) にお問い合わせください。 


症げ I 点巧するところ 


羽根び回おしない 

• 電源プラグびコンセントにしっかり 
差し込まれていますか？ 

• ご家庭のヒューズ、ブレーカーび 
切れていませんか？ 

リモコンで動作しない 
( HEF -1 R ) 

• 「入/風量」ボタンは押しましたか？ 

• 電池び消耗していませんか？ 

• 電池の入れかた（©©のち向）び 
間違っていませんか？ 

運面中の音び 
異常に大きい 

• 羽根はしっかりと取り付けられて 
いますか？ 

• ガードはしっかりと取り付けられて 
いますか？ 

• 羽根とガードび当たっていませんか？ 


_直しかた_ 

♦電源プラグをコンセントに 
しっかり差し込みます。 


• r 入/風量」ボタンを 
押して < ださい。 

• 電池を交換してください。 

• 電池を正しく入れ直して 
<ださい。 

• 羽根をしっかりと取り付けて 
<ださい。 

• ガードをしっかりと取り付けて 
<ださい。 



仕様 
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巧証と アフターサービス 


(化ずお読み < ださい） 



アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店またはご相談窓 □ 
(陌 = P 1 1 ) にお問い合わせください。 


〇保証書 


0修理を依頼される 
ときは r 持込修潭 

〇補修用性能部威） 

_保有期間_ 

©ご転居されるときは 


@修理料笠 D しくみ 


保証書は、必ず r お買し辻げ日 • 販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店か日 
受け取ってしすこだき、内容をよくお読みの後、大切に保をしてください。 

!保証期間はお買い上げの曰か引年です ri 


保記期間中 


保記期間経過後 


修理に際しましては保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていただきます。 

修理すれば使用できる場合口んご希望により修理させて 
いたださます。 


扇風機の補修用性能部品を製造打ち切り後8年間保有してしほす。 

♦補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられな < なる場合は、 
前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させて 
いたださます。 

修理料金=技術料+部品代です。 


技術料 
部品代 


故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、 

測定機器等設備費、一般管理費等び含まれています。 _ 

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合ち 
あ0ます。 



日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたちのの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください C 


修理など アフターサービスに 
関するご相談は 
TEL 0120 -3121-68 
FAX 0120 -3121-87 

(受付時間）3日己曰/9:00〜19:00 


商品情報やお取り扱いに 
ついてのご相談は 
TEL 0120 —8802— 28 
FAX 03-3260-9739 

(受付時間）9 : 00-17 ： 30/携帯電話、 
PHS からちご利用でさます。±曜-日曜- 
祝曰と年末年始-夏季休暇など弊社の休曰 
は休ませていただきます 


お客様が興社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など） 
させていただ< ことがあります。 

ご相談、ご依頼いただいた内容によっては製社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくこと 
があります。 

出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートノけ j ’ キを送付させていただく 
ことがあります。 

長年ご使用の扇風機の点検を！ 


の 


ご使用の際、 
このよラな 
症げはあり 
ませんか？ 


• スイッチを入れても時々羽根び回転 
しないことびある。 

• 回転び遅い。または回転び不規則である。 
• 回転中に異常な音や振動びする。 

• モーター部び異常に熱い。 

• 焦げ臭い"におい’’びずる。 

• その他の異常びある 


ご使用 
中止 


このよラな症状のとをは、 
故障や事故防止のため、 
スイッチを切り、コンセント 
から霞原〕ードをあいて、 

おず販売店に点検' 修理を 
ごネ目談ください。 


本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第云ちか5のいかなる請求についてを当社では一切その責任 
を負いかねますので、あ5かじめご了承ください。 

改良のため、仕様の一部を予告なく変更することびあります。 

また商品の色調は、印刷のため異なる場合ちあります。あ5かじめご了承ください。 
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